ERRATA < Concid.)

Page         Column No.               Nfo.
		Reference
	For
	Read

rr<
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

11!
	4
	Ward- 10 EB.68
	HM-60J/I/At2)
	10- 1-60 J/l I/A (2)

137,143
	
	
	
	

149 & 150
	1
	Sub-Heading
	Location No
	Locality No,

145
	_
	Heac'ics
	Municipal Corporation of
	Municipal Corporation of


	
	
	Hyd-Secunderabr.'J O r.ton-
	Hyderabad - Hyderabad


	
	
	ireni Board
	Division {Contd.j

145
	<%
	Ward-2I E.B. 408
	Pert a Bore
	Petla Burg

160
	3
	Ward-10 EB 293
	JO-4-A,274
	10-4-A;3"r4

162
	3
	Ward-11 EB 38!
	12-4-344
	11-4-344

164
	4
	Ward-! 2 EB 479
	12-11-244
	12-11-314

164
	3
	Ward-12 EB 48!
	12-11-285
	12-11-335                       r

171
	5
	Ward 4 EB 112
	Devataa Bazar
	Doveton Bazar

172
	2
	Ward 4 after 128 EB
	. ------
	EB 254 to 263

172
	3
	Ward-4 EB 254 to 263
	------
	NA

172
	4
	& ')                                       91
	------
	NA

172
	4
	Ward 6 EB 110
	6-1-36
	6-1-35

174
	(3 At
	Sub-Heading
	Area In sq. Miles
	Area in sq. kms.

191
	14
	Ward-2 EB 309
	9L
	97

2B
	14
	Ward-6 EB 47
	15
	157

227
	8
	Ward-7 EB 123
	273
	327

231 & 232
	1
	------
	Ward 7 (Concid)
	Ward 7 (Contd)

241
	25
	Ward-8 EB 28!
	------
	1

259
	14
	Ward-! 1 EB 222
	296
	396

261
	I
	------
	------
	Ward-ii (Concid)

306
	14
	Ward 17 EB 286
	286
	186

343
	1
	------
	------
	Ward 22 (Contd)

Ml
	1
	------
	Ward 17(Coatd)
	Ward 11 (Contd)

4W
	14
	War <M EB 268
	61!
	191

425
	25
	63 Champapet (58)
	14
	4

